Year.
	Rainfall.
 .
		Year.
	Rainfall.
	
	Jnches. j Cents.
			Inches.
	Cents.

1865
	265
	88
	1891
	260
	85

1866
	280
	
	1892
	270
	71

1867
	2T5
	43
	1893
	285
	81

1868
	235
	61
	1894
	3io
	65

1869
	175
	85
	1895
	246
	^ j 76

1870
	260
	39
	1896
	402
	41

I8;i
	203
	
	1897
	267
	24

1872
	268
	86
	1898
	296
	66

1873
	271
	8
	1899
	139
	60

1874
	298
	40
	1900
	333
	78

1875
	340
	13
	1901
	260
	28

1876
	243
	18
	1902
	224
	22

1877
	167
	63
	1903
	269
	48

1878
	255
	42
	1904
	234
	43

1879
	278
	18
	1905
	199
	29

1880
	207
	74
	1906
	217
	86

1881
	261
	13
	1907
	297
	69

1882
	374
	49
	1908
	3H
	2

1883
	296 i  90
		1909
	277
	29

1884
	329   48
		1910
	246
	74

1885
	272     68
		1911
	202
	76

1886
	263 i   1 6
		1912
	265
	5i

1887
	292 '   30
		1913
	226
	62

1888
	2/8     90
		1914
	332
	4

1889
	255     98
		1915
	230
	96

1890
	322    67
		
	
	

